: ۳ 
ا 7 


7 


زط رکه ود 


مه ۶6 ۱ ۱۱ افير 


نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ینایر 5١74‏ 
العام 


الوحدة 9 


؟ - قطاعات حديدانشائية - کربتال 


3 


طن 


٤‏ -الخرسانة الجاهزة 


تست 3 
وردي مقاس ( ۱<*۱۲*۲۵سم ) ۳۰۷ %1,۹ ۷6۲ 


الطن 
ا ۳۳ ات 


ر ب 7/11 سل 
فشا ستاو 1 ۲ لان 1 التفیر 


اد رکه لعواد انام 


نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ینایر ۲۰۲ 
EAE‏ وت TATE‏ 


9 اک ۵ مه 
t,۷ %1,۷‏ 
PETERS‏ 
بلاط موزايكو حصوة رخام زغفران 
م۲ ۱۳۰ ۱:۷ ۵ ۱۰ %1۷,١‏ 00 
PETES‏ 
بلاط شطف رخام کرارہ مغاس 
۳۱۰ ۳:۲ ۱۹۰ ۷۱۵۲ ۸ "۷۹ 
۰ ۷ ۰ ۶ 
بك 


2 ١ 1 
3 أذ‎ 


EE 
(۳ 


۰ - معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية 
ها 


٦‏ - القرمید 


KEK “31 


دهان | دھان اییوکسی ] 


3 0 سل 
نشار اقكار رافق ۱ ۱ 1 2 التغير 


لزا رکه لفواد الاه 


نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ینایر ۲۰۲ 


لی 


۷ -أرضيات خشبية HDF‏ 
ألواح قشرة قرو او زان سمك ۸ 
م۲ ۳۳ ۷۰۰ ۳۹۹ %11,۹ %N0,o‏ 
آلمانی معامل الإحتكاك 6۲ 


نہ 

9۷0۳ ۲,۵ ۷ 
8 

۸ء 

۹۱ 


2 
5-7 کر له 


_ ۱ 7 2 
0۷٦ ضف‎ 


3 


أسلاك ( نحاس معزول ۲مم۲ ) 
أسلاك ( نحاس معزول ٣مم٢)‏ 
أسلاك ( نحاس معزول " امم۲ ) 
أسلاك ( نحاس معزول ۲۵مم۲ ) 
ٍ2 تدان معزو فش ۷۵۱۰3 ) Û‏ ۱۹۸ | ,۱۹۸ 
کابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض 
م .ط ۱۵۲,۵۰ ۱,۵ ۲,۵ ۱۵ ۰و 9/6 ۰ و96۰ 
۶4 مم٢)‏ 


كابلات ( نحاس شغط متخقط 
Foot, ۳۵۵ ۵,۰ ۳۵۵ 2,۵ ۱‏ %۰,۰ 96۰۰ 
۳ 16 مم۲ 


5 


۵ 0 معدل 
!تی ١‏ ۱۴ التفیر 


اد سکره ماد العم 


نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ۲۰۲۶ 


ده 


ةلك ٠‏ خی وی 


۱ ۱ ۱ نا 


۳ -قطاعات ۱۳۷۵ 


د 
۲ 
م 


6 إإِلر 


ESE 


4 
التغير‎ ETE TE 
2 


ازجا رکه لفواد الع 


0 ۳ مدل 
| | ۱ ۱ 88۲۱۱ 


نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ینایر ۲۰۲ 
كك 


معدل التغير عن 
يك 
EE‏ ات تم 


مواسير "٦‏ وصله عادية .1 ۵ | %14,۷ 
امير الوص عدي 7 


